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條 安全 に 関す る ご 注意 





・ 本 呈 具 は 5 で ー ヨ 5 や の 温度 男 囲 で 使用 する よう に 設計 し て 
お り ま す 。 高 温 で 使用 する と 火災 の 原因 に な り ま す 。 

・ 本 震 具 は 屋内 用 で す 。 野外 や 、 水 気 ・ 温 気 の あ る 場所 
お よび 腐食 性 ガス 等 の 発生 する 培 所 で は 使用 で きま せん 。 
器具 葉 下 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 

・ 本 器具 は 屋内 用 で す 。 直 兵 日 光 の 当たる 場所 で 使用 し な いで 
くだ さい 。 変 色 ・ 変 形 ・ 火 災 ・ 短 系 命 の 原因 と な り ま す 。 

・ 本 器具 は 屋内 用 で す 。 風 が 吹く 場所 に は 依 用 で きま せん 。 
その まま 使用 し ます と 至上 落下 の 原田 に な り ま す 。 

・ 本 内 具 は 天井 取り 付け 専用 で す 。 指 定 以外 の 取り 付け を 
行う と 、 火 災 ・ 吾 具 落 下 の 原 因 に な り ま す 。 

・ 本 叶 具 は 令 争 天井 に は 取り 付け で きま せん 。 

・ 本 虹 具 は 凹凸 の ある 坦 所 に は 取り 付け で きま せん 。 

・ 本 器具 は 引掛 シー リン グ や 引 投 埋 込み ロー ゼット を 使用 
し て 天井 に 取り 付け る よう に 遇 計 し て お り ま す 。 


※L ED 光源 に は バラ ツキ が ある た め 、 同 一 形 名 商品 で も 
商品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 
























































形 番 DL-AC301K 

適 用 党 数 て 8 営 

光 色 主 照明 : 寒色 ~ 暖 色 、 ソ メイ ヨシ ノ 、/ 
常夜灯 : 暖 色 

調 色 機能 寒色 一 暖色 :10 段 階 / さく ら 色 :2 種 類 
5 ンー 

ョ ソメイヨシノ :10 

還 光 後 能 八重 桜 :10 段 階 
常夜灯 :5 段 階 

器 具 光 東 3850 Im 

定 格 入力 電 圧 100V 

電 源 周 波 数 50/60Hz 

定 格 消費 電 カ 50W 

固有 エネ ルギー 消費 効率 77.0 Im/W 

平均 演色 評価 数 Ra90( 寒 色 ) /Ra85 (暖色 ) /Ra92( ソ メイ ヨシ ノ ) 

算 量 約 1.6kg 

光 源 寿 命 40.000 時 間 

翌 具 の 点灯 状態 切替 方 法 


同 棚 り モコ ン ま た は 以 ス イッ チ の 操作 に より 、 点 灯 状 態 を 切り 替え る こと が で きま す 。 
他 の 調 光 器 と 組み 合わ せ て 使用 し な いで くだ さい 。 


リモ コン で の 切替 


・ 点 灯 : 記憶 し て いる 前 回 の 明る さと 色 で 点灯 し ます 。 
・ 全 灯 : 有る き 10 (1 0 0% の 明る さ ) で 点灯 し ます 。 


3 消し 


ます 。 
常夜灯 (2 ヵ所 ) が 点灯 し 


ます 。 

区 : 明る さ を 1 0 層 で 疲 で きま す 。 (人 常 夜 李 は 5 有 段 隊 ) 
皿 色 : 光 色 を 1 0 段階 で 調整 で きま す 。 

・ お や サリ ズム: お や する リズ ム を ON ン OF し ます 。 


、 ソ メイ ヨシノ : 2 種類 の さく 時 


ロ 日 ・ 消 灯 
・ 切 タイ マー : 消灯 する 予約 が で きま す 。 で eum 
楽 リ モコ ン は 覧 スイ ッ チ が ON の と きのみ 、 照 明 器 具 の 点灯 状態 が 切り 替え られ ます 。 


下る ッ チ で の 切替 


態 で 壁 ス イッ チ を 系 早く ( 約 2 秒 以内 ) 切 一 入 す る と 、 点 灯 状 態 が 下記 の 


ES 


周 色 1 (寒色 ) 全 灯 


名 10 (暖色 ) 全 灯 
ee (八重 桜 ) 全 灯 


さく ら 色 (ソメイヨシノ ) 全 灯 




















夜 灯 標準 

5 ワン タッ チア ダ プ ター 1 PB 

5 リモ コン 1 

4 クッ ショ ン 1 ポリ ウレ タン 

3 セン ター カー 1 PC 

2 カバ ー 1 PS 乳白 色 

1 本 体 1 カラ ー 鋼 板 白色 
番号 部 品名 員数 材質 備考 
製品 る LED シー リン グラ イト 尺度 : no scale 単位 :mm 承認 
形 番 | DL-AC301K tek + 20150422 








図 番 : DL-AC301K_S-02 








難 衝 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 する 場合 が あり ます 。 





